KP6AL 

PALMYRA ISLAND 





Cooperated by 



P.O. BOX 717 
OAKLAND, CA 
U.S.A. 94604 


CONFIRMING 2-WAY QSO 


TO 

JUN 77 

GMT 

MHZ 

RST 

MODE 



oM 

3,{ 

£2. 

CW^SJJ 


OPERATORS 
WB9KTA —Barry 
KH6CHC —Jack 


EQUIPMENT 
2 — Drake C-Lines 
2 — SB200’s 
1 — TH3 MK III 


N9MM —Norm 

K4SMX —Stew 

K6NA — Glenn, represent¬ 
ing NCDXF 


2 — Hygain Verticals 
Vomax Processor, Palomar 

Ke y er _ UlMst/ 

QSL TO K9ECE u/ftfLY 


















